Mieczysław Sałasz 


Inżynier przy kolei gal. Karola Ludwika, 


przeżywszy lat 29, po dlugiéj a dolegliwćj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 
rozstał sie z tym światem w Wiedniu w dniu 10 Października 1873 r. 


Pogrążona w żalu żona i rodzina zmarłego zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na odprowadzenie zwłok z dworca kolei Zelaznéj w Krakowie, na miejsce wiecznego 
spoczynku na Cmentarz krakowski w dniu 47 Października 1873 r. o godzinie /// 774/20 tudzież na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


w kościele OO. Kapucynów dwia A? Października o godzinie” rano odbyć sie mające. 
pucy g y ) 


W drukarni L. Paszkowskiego w Krakowie. 


